Dr WACŁAW 


długoletni zastępca lekarza naczelnego i dyrektora Szpitala Ubezpieczalni Społecznej 
w Krakowie 


zmarł po trudach pracowitego żywota w dniu 29 października 1948 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we środę dnia 3 listopada 1948 r. z kościoła na cmentarzu rakowickim 
o godz. 11 przed poł. 


Dyrekcja Ubezpieczalni Społecznej 
w Krakowie. 


Zaklad pogrzebowy , CONCORDIA" 


JAMA WOLNEGO 
, piec Seewepetehi L. 2 — Teleten 555-67 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. ul. Mikolejske 13 
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